070 Kettenverschlüsse chain links 


Kettenverschluss-Glied 

System: Quick Fix Link 

# 101 049 01 für Kette # 101 059 01 

# 101 072 01 für 10-fach Kette, Pin-Länge 5,9 mm 
# 101 073 01 für 9-fach Kette, Pin-Länge 6,6 mm 


VE = 5/50 Stück 
(01 = 2 Stück) 


Kettenverschluss-Glied 


Federverschluss für alle 1/2 x 1/8 Ketten 
passend für #101 077 01, #101 078 01, #101 079 01 


# 101 012 00 


VE = 5/50 Stück 
(00 = 1Stück 01 = 2 Stück) 


Kettenverschluss-Glied 


Federverschluss 
Passend für Kette 1-speed Nabenschaltung 


# 101 011.00 / # 101 01101 
VE = 5/50 Stück 
(00 = 1Stück 01 = 2 Stück) 


Locking Link 

System: quick fix link 

#101049 01 for chain # 101 059 01 

#101 072 01 for 10 speed chain, pin length 5,9 mm 
# 101.073 01 for 9 speed chain, pin length 6,6 mm 


Unit = 5/50 pieces 
(01 = 2 pieces) 


Chain Locking Link 


spring lock für all 1/2 x 1/8 chains 
Suitable for #101 077 01, #101 078 01, #101 079 01 


# 101.012 00 


Unit = 5/50 pieces 
(00 =1piece 01 = 2 pieces) 


Chain Locking Link 


spring lock 
Suitable for single speed chain, hub gearing 


# 101.011 00 / # 101 011 01 


unit = 5/50 pieces 
(00 =1piece 01 = 2 pieces) 


Kettenverschluss-Glied 


OR-Connector, werkzeuglose Montage 


# 10106001  QR-7 7-fach 21 Gang 
# 10104300  OR-8 8-fach 24 Gang 
#10104301 OR-8 8-fach 24 Gang 
#101 04401  QR-9 9-fach 27 Gang 
#10104801 QR-10 10-fach 30 Gang 


VE = 5/50 Stück 
(00 =1Stück 01 = 2 Stück) 


Chain Locking Link 


OR-Connector, toolless installation 


# 10106001  QR-7 7 speed 21 gear 
#10104300 QR-8 8 speed 24 gear 
#101043 01 QR-8 8 speed 24 gear 
#101 04401  QR-9 9 speed 27 gear 
# 10104801  OQR-10 10 speed 30 gear 


unit = 5/50 pieces 
(00 =1piece 01 = 2 pieces) 
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